m 






m 


i 




i 




|| 

Hi I l 1 a 

111 


1 1 1 


it; 






THIVMPHVS 


-% 
I Dr 




(0 


f€> 


0.\\ c 


t- — 


<2? 


■9 o 


tL QVAKTO triiipho qtro roteelportauaodi ferrineo Afuefto 
archado una fiata accefo renuetela extidioe.il refiduo di tabulaturaq- 
dragula,cu il mo aiidido,era di folgoratecarbuculo tragoditao ,no te> 
medoledefetenebre.diexpolitiffime cadature, longo di ragionameto 
diftindam ete. Ma quale operature cofiderare li douerebein quale loco , 
&da quale artifice furono fabricate. 

Duq; la dextera facia optimamte tale dimoftrauahiftoria. Vna uene 
rabile matroa pgnate. Allaqle el fumo Iupiter diuinamte(qle cula Dei 
Iunonefole)cu tonitri &fulmini li appeua,itato che accefa fe cremaui 
incinere,8c del cobufl:o,uno nobiliffimo & diuo lfantulo extraheuano. 

TABELLA DEXTRA. 
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Nelaltra io mini cifo opituktore Iupiter,qllo medefimo infantulo, 
ad unocadeftehomo talaricato Sccaducifero gli offeriua. Et qfto pofcia 
in unoantroamulte Nymphenutricndo el commcndaua. 

SEC VNDA SINISTRA. 


Nello qdrato anteriore uidi Cupidfe,mirauegliati/i grade Copia di 
oi fexo fagittati.checu la fua noxia fagittula tirata nel al to coelo Io ue tra 
hefleindiuinitateadcdteplatioedunamortalefanciulla. Allincotrorc 
troel maxio Iupiter uedeua/ii uno tribunalefedeteiudice, Et cupidine 
daudicate,cotra la fua benigna matre i ludicio uocata,dolete qrimonie 

l ii 






* 111, 




ji u 








M i! 




, I 


K 14 i 











